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عام 1400ء بدأت مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة تقديم خدماتها لسكان المنطقة» والمجتمعات 
المجاورة» والزوار من مختلف الجنسيات من البلدان الأخرى القادمة للحج. المستشفى هو المركز تلقي 
الإصابات بسعة سريرية (425) سرير ذات القدرات الثلاثية» هو مستشفى الإحالة والتدريب تحت رعاية 
وزارة الصحة والتي تمتد إلى تقديم خدمات الرعاية الصحية والخدمات المتعلقة بالعلاج» والإدارة 
والتشخيص» وإعادة التأهيل والإصلاح» وتحتوي على العديد من التخصصات الطبية والجراحية 
والتخصصات الطبية الفرعية التابعة لها. 


الديموغرافية السكانية 

ت REAPER‏ 
تم تصميم مرافق المستشفى لمدة 14 سنة أو أكثر من الفئة العمريةء باستثناء الحالات التي تندرج تحت 
التخصصات الفرعية الجراحية لجراحة المخ والأعصابء وجراحة العظام» جراحة الوجة والفكين» 
والجراحة التجميلية» والتي تقبل أي فئة عمرية. 


ند رط كو BERKAR‏ 


تقدم مستشفى الملك فهد بالمدينة - الخدمات العلاجيةء والإداريةء والتشخيصية» والتأهيليةء 
والإصلاحية» ومختلف التخصصات الطبية والجراحية والفرعية. 
بإستثناء طب الأطفال» خدمات النساء والولادةء الأنف والأذن والحنجرة» طب العيون»› 
الطب النفسي» وأمراض القلب» ومركز طب الأسنانء مركز الغسيل الكلوى. 





المرضى والعائلات 

مشاركة كيان المجتمع مثل المجلس الأقليمي» حقوق الدفاع عن المرضى. 

الدفاع المدني» المجتمعات والمجالس ذات الصلة بالصحةء جامعة طبية من أجل التدريب 
والتعليم المشترك. 

مجالس الاعتماد ( سباهي - جي سي أي). 

المديرية العامة للشؤون الصحية - منطقة المدينة المنورة. 

إدارة الجودة القلملة ‏ هذيرية الشوون الصحية: 


1. قسم التخدير وغرف العمليات: 

2. إدارة خدمات الطوارئ. 

3. وحدة العناية المكثفة ( الجراحية والطبية) ووحدات العناية المركزة. 

4. قسم الأشعة ( الأشعة العصبيةء الأشعة السينيةءالموجات فوق الصوتية» الرسم الوعائيء التصوير 
الإشعاعي للثدي» التباين بالأشعة السينية» تصوير الأوعية الدمويةء التصوير المقطعي والتصوير 
بالرنين المغنطيسيء الطب النوويء المسح النظريء الأشعة التداخلية» التصوير العضلي الهيكليء 
تصوير الجسمء تصوير القلبء الطب النووي والرأس والرقبة). 

5. قسم الباطنية ( تشمل: الطب الباطني» أمراض الجهاز الهضمي» الغدد الصماءء أمراض الروماتيزم» 
أمراض الدمء الأورام» العصبيةء أمراض الصدر وأمراض الكلىء وقسم الأمراض الجلدية ومركز 
الليزر). 

6.قسم الجراحة ( الجراحة العامة» جراحة الصدرء جراحة التجميل» جراحة المخ والأعصاب» جراحة 
الوجة والفكين › جراحة الأوعية الدموية» جراحة المسالك البولية وجراحات العظام) بما في ذلك ( 
المفاصل والعظام) . 

7 قسم التغذية» قسم التكنولوجيا والمعلومات؛ قسم التدريب والتعليم المستمر والتطوير. 

8. إدارة الجودة وسلامة المرضىء بما في ذلك : وحدة إدارة المخاطرء وحدة سلامة المرضى »وحدة 
الإعتمادء ووحدة مراقبة الوثائق 

9. الإدارة» بما في ذلك : علاقات المرضىء شؤون المرضىء الخدمات الاجتماعية» العلاقات العامة. 

0. وحدة مكافحة العدوىء بما في ذلك (وحدة الإمدادات المعقمة المركزية») ووحدة العزل. 

١‏ ضى العيادات الخارجية: جميع عيادات التخصصات الجراحية والطبية في جدول زمني 


ف أبالإضافة الى ذلك ١‏ عيادة مكاقحة التدخين» عيادة الألم» تثقيف المرضى 3 عيادة متابعة 
معتمد Approved‏ 
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مابعد الجراحة) وحدة الرعاية الطبية اليومية» وحدة عناية اليوم الواحد » مركز السكري › 
> مركز غسيل الكلي »الرعاية المنزلية. 

3. المختبر: يتكون مختبر المستشفى من العديد من الأقسام وتشمل : 
علم الأمراض التشريحي» علم الأنسجةء علم الطفيليات» بنك الدم ( خدمات المتبرعين بالدم» خدمات 
نقل الدم» خدمات فصاد الدم ) الكيمياء الحيوية السريرية ( الكيمياء الروتينيةء الكيمياء الخاصة 
الهرمونات وأمراض الدم بما في ذلك (الآليء أمراض الدم العاديةء أمراض الدم الخاصة»ء التخثر› 
وحدة قياس التدفق الخلوي» شفط وخزعة النخاع العظميء صبغة لسرطان الدم) علم الأحياء 
الدقيقة» وعلم الطفيليات» وعلم الفيروسات والمناعة وخدمات التمريض (المختبر الرئيسي واستقبال 
العينات» العيادات الخارجيةء الفصد) قسم مختبر الطوارئ. 

4. قسم الصيدلية: يتكون من صيدلية الأسرة» صيدلية العيادات الخارجية» صيدلية المرضى 
المنومين» صيدلية الرعاية النهارية» المخزن الطبي المركزيء قسم المخدرات» والمخدرات 
الخاضعة للرقابة. 


ساعات العمل 


سنح ا 


يعمل المستشفى على مدار الساعة لتلبية الطلب على خدمات الرعاية الصحية» باستثناء الإدارات الإدارية تبدأ 
من الساعة 7:30 صباحاً إلى الساعة 3:30 بعد الظهر. 


ومكتب خدمات العيادات الخارجية من الساعة 7:30 صباحاً إلى الساعة 4:30 مساءً 


ممح امخ وض حر LD‏ 


# في عام 1432ء تم اعتماد مستشفى الملك فهد من قبل المجلس المركزي لاعتماد مؤسسات الرعاية 
الصحية( سباهي ) لتنفيذ المعايير الوطنية للمستشفى. 


# في 21 › مارس 2014 تم اعتماد مستشفى الملك فهد من قبل اللجنة المشتركة الدولية ( جي سي أي) 
لتنفيذها المعايير الدولية. 


8 حتى 04 دوسعير 20921 





ا. جوسلين ساما 


مسؤول مراقبة الوثائق 


االمراجحة” 


د. محمود 
مدير |إدارة الجودة وسلامة المرضى 





